VikipeediA 

Abnaki keel 


Abnaki keel ehk abnaki-penobskoti keel on hiljuti välja surnud keel algonkini keelkonna idaalgonkini 
rühmast. Seda kõneldi Kanadas Quebecis ja USA-s Maine'i (kaugemas minevikus ka Vermonti ja New 
Hampshire'i) osariigis. Sageli käsitletakse seda kahe keelena (idaabnaki keel ja lääneabnaki keel). 

Abnaki keelt kõneles mitu hõimu, viimati abnakid ja penobskotid. 

Abnaki keele emakeelena kõnelejaid enam pole, kuid lääneabnaki keelt püütakse taaselustada. 


Pärit leheküljelt "https://et.wikipedia.Org/w/index. php?title=Abnaki_keel&oldid=5368431" 
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